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  مقاطع المجالس الفقهية

  سمعت أحد الشيوخ يقول انه لم يثبت أن الجنة التي خرج منها أدم عليه السلام هي ذاتها جنة  الاخرة فهل

  محمد هشام طاهري


  
  يقول السائل سمعت احد الشيوخ يقول انه لم يثبت ان الجنة التي خرج منها ادم عليه السلام هي ذاتها جنة الاخرة. فهل هذا القول صحيح؟ يعني هذا القول من قول ويروى عن ابي حنيفة رحمه الله وغيره
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  لكن هذا القول مرجوح. هذا القول مرجوح. لان الله قال اهبطا منها جميعا. قال اخرج منها مذئوما مدحورة وقال جل في علاه ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تظحى
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  وقال مخبرا عن ابليس في خديعته ومكره هل ادلك على شجرة الخلد؟ وهل في الدنيا او في حدائق الدنيا شجرة رئيس مجلس الخلد ابدا لا يوجد. فهناك ادلة كثيرة ذكرها العلامة ابن القيم في اه كتابه عن
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  جنة فيمكن الرجوع الى هذا الكتاب
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